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15.   Mais nn  autre advantage bien important des lentilles, c'est
I'inalte'rabilite' du verre et la duree de son poli. Leur entretien serait
presque mil, et leur nettoyage donnerait beaucoup moins.de peine
an gardien que celui des re"flecteurs, qu'il faut frotter souvent avec
du rouge d'Angieterre pour leur rendre leur e"clat. II re*sulterait de la
position du Lee de lampe, dont le centre serait eloigne" des lentilles
de 9i7mm,/i., c'est-a-dire de pres d'un metre, qu'elles ne seraient point
expose"es aux taches d'huile comme les re"flecteurs, qui portent lesbecs
de lampe dans leur intfrrieur; en sorte que, le plus solvent, il suffirait
de les' tepousseter avec un plumeau. pour les nettoyer, et Ton aurait
rarement besoin de les essuyer avec un linge. Ainsi elles conserve-
raienl pendant tres-longtemps toute la puissance d'effet qu'elles auraient
en sortant de 1'atelier de i'opticien ^; tandis que les reflecteurs ne tar-
dent pas & perdre une partie de leur poli, et que, le nettoyage de huit
grands reflecteurs etant assez p^nible, il doit arriver souvent que, par
la negligence du gardien, ils n'ont pas tout le brillant dont ils sorit
encore susceptibles.

16.   Je conclus done en proposant a la Commission la construction
d'un pliare a feux tournants  compose de huit lentilles carries de
76 centimetres de c6t4, qui, avec un seul bee quadruple plac6 au
centre ele I'octogone, donneraient des feux d'une portee tres-sup4rieure
a celle des phares composes de huit grands reflecteurs de 84 a 78 centi-
metres d'ouverture.

II r6sulterait necessairement de i'e'galite des huit lentilles, qui ne
doivent laisser aucun intervalle entre elles, pour utiliser le plus pos-
sible la lumiere du feu central, que les ellipses seraient 4gales. Le
nouveau phare pourrait se distinguer des phares voisins, en adoptant

ta) Une experience continue de pr^s k'un demi-siecle a pleinement confirm^ ceV pre'-
visions de Tinventeur,oute 1'objet d'une
